dichiaro di non essere Emilio Isgrò 


Oggi, 


6 febbraio 1971, 


dichiaro di non essere Emilio Isgrò, 


Un figlio di nome Emilio? 


Mai avuto, 


are Safe 


Non è mio figlio. 


Mio figlio aveva una cicatrice sulla coscia, 


RASOI Sa, 20° 


-_ 


x 


Mio fratello è partito tanto tempo fa, ed era molto più giovane. 


Ma Rava Lgs 


Non può essere lui. 


1 


Mio fratello non ha 


Ora avrebbe trentadue anni, 


tre mesi e quindici giorni. 


SA: Ca Ù 


Io e mio marito viviamo separati da molti anni, 


Mi sarebbe difficile riconoscerlo, 


